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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1165 

Περί προσθήκης θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊα- 
τρικοΰ, τεχνικού—βοηθητικού προσωπικού εις τά Νοση¬ 
λευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/53. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Έχοντες ύπ’ δψιν : 

1. Τάς διατάξεις : α) Του άρθρου 8 του Ν. 699/77 
«περί συνθέσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των νο¬ 
σηλευτικών Τδουμάτων Ν.Δ. 2592/53» (ΦΕΚ Α 272/77). 
β) Τής παρ. 3 του άρθρου 24 τού Ν.Δ. 2592/53 «περί 
όργανώσεως τής Ιατρικής Άντιλήψεως» (ΦΕΚ Α'254/53). 
γ) Τής παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4352/64 «περί 
διατάξεων άφορωσών τούς Δημοσίου υπάλληλους» (ΦΕΚ 
Α' 135/64). δ) Τών άρθρων 12 παρ. 1-2 τοΰ Ν. 400/ 
1976 «περί 'Υπουργικοϋ Συμβουλίου καί "Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Α' 203/76) καί του Π. Δ/τος 770/75 «περί διαρ- 
θρώσεως του "Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνησεως καί 
"Οργανισμού "Υπηρεσιών τινων αύτοΰ» (ΦΕΚ Α 248/75). 
ε) Του Ν. 993/1979 «περί του επί συμβάσει Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού τοΰ Δημοσίου, τών Ορ¬ 
γανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τών λοιπών Νο¬ 
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 281/79). 
στ) Του άρθρου 64 τοΰ Π. Δ/τος 611/77 «περί κωδικο- 
ποιήσεως είς ένιαΐον κείμενον ύπο τίτλον « Ίπαλληλικύς 
Κώδιξ» τών ίσχυουσών διατάξεων τών αναφερομένων εις 
την κατάστασιν τών υπαλλήλων τοΰ Δημοσίου καί Ν11ΔΔ» 

(ΦΕΚ Α' 198/77). 

2. Τάς γνώμας τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Νο¬ 
σηλευτικών "Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 : 

1) "Ιπποκαατείου Γενικού Νοσ/μείου Αθηνών αριθ. 2/ 
29.1.1981, 2) Γενικού Νοσ. Αθηνών αριθ. 15/3.7.81, 3) 
Γενικού Νοσ/μείου Αθηνών «Βασιλεύς Παύλος» αριθ. 
13/29.6.81, 4) Μαιευτηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» άριθ. 19/ 

1.7.81, 5) Γενικού Νοσ. Νέας Ιωνίας «Η ΑΓ. ΟΛΓΑ» 
άοιθ. 11/6.7.81, 6) Γεν. Νοσ/μείου Νικαίας-Πειραιώς 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», άριθ. 11/14.6.81, 7) Τζα- 
νείου Γενικού Νοσ/μείου Πειραιώς άριθ. 11/22.6.81, 8) 
Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών αριθ. 14/30. 

6.81, 9) Δημοσίου Νοσ/μείου Λοιμωδών Νόσων Αθη¬ 
νών άριθ. 11/30.6.81, 10) Νοσ/μείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓ- 
ΓΡΟΣ» άριθ. 1211/31.1.81, 11) Κρατικού Θεραπευτη¬ 


ρίου Ψυχικών Παθήσεων Αθηνών άριθ. 1/17.1.81, 12) 
Δημοσίου Παιδιατρικοΰ-Νευροψυχιατρικοϋ Νοσ/μείου «ΝΤΑ- 
ΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» άριθ. 13/2.7.81, 13) Νοσ/μείου Παί- 
δων Αθηνών «Παν. καί Άγλ. Κυριάκου» άριθ. 14/15.7.81, 
14) Γενικού Νοσ/μείου ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης άριθ. 14/15.7. 
1981, 15) "Ιπποκρατείου Γενικού Νοσ/μείου Θεσ/νίκης 
άριθ. 12/23.6.81, 16) Γενικού Κεντρικού Νοσ/μείου Θεσ/ 
νίκης άριθ. 18/28.7.81, 17) Γενικού Νοσ/μείου Θεσσαλο¬ 
νίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» άριθ. 13/6.7.81, 18) Κέν¬ 
τρου Νοσημάτων Θώρακος Βορείου "Ελλάδος άριθ. 16/ 

30.6.81, 19) Ψυχιατρικού Νοσ/μείου Θεσσαλονίκης άριθ. 
10/26.6.81, 20) Γενικού Νοσ/μείου Θεσ/νίκης «ΑΓΙΑ ΣΟ¬ 
ΦΙΑ» άριθ. 14/1.7.81, 21) Δημοσίου Νοσ/μείου Δερμα¬ 
τικών καί Αφροδισίων Νόσων Θεσ/νίκης άριθ. 14/1.7.81, 
22) Δημοσίου Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης 
άριθ. 14/1.7.81, 23) Γενικού Νοσ/μείου Πατρών «ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ», άριθ. 19/23.6.81, 24) Γενικού Νοσ/μείου 
Άλεξ/λεως άοιθ. 11/7.7.81, 25) Γενικού Νοσοκομείου Ίω- 
αννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» άριθ. 17/8.7.81, 26) Γε¬ 
νικού Νοσ/μείου "Αγίου Νικολάου Κρήτης άριθ. 6/2.7.81, 
27) Γενικού Νοσ/μείου Αγρίνιου άριθ, 8/25.1.81, 28) 
Γενικού Νοσ/μείου Αίγίου άριθ. 5/24.6.81, 29) Γενικού 
Νοσ/μείου Άμαλιάδος άριθ. 13/8.7.81, 30) Γενικού Νοσ/ 
μείου Άμφίσσης άριθ. 13/6.7.81, 31) Γενικού Νοσ/μείου 
"Άργους άριθ. 12/25.6.81, 32) Γενικού Νοσ/μείου Άρτης 
άριθ. 9/30.6.81, 33) Γενικού Νοσ/μείου Βερροίας άριθ. 
21/30.6.81, 34) Γενικού Νοσ/μείου Βόλου άριθ. 4/31.3.81, 
35) Γενικού Νοσ/μείου Γιαννιτσών άριθ. 12/3.7.81, 36) 
Γενικού Νοσ/μείου Γουμενίσσης άριθ. 13/14.7.81, 37) Γε¬ 
νικού Νοσ/μείου Γρεβενών άριθ. 11/11.7.81, 38) Γενικού 
Νοσ/μείου Διδυμοτείχου άριθ. 12/30.6.81, 39) Γενικού 
Νοσ/μείου Δράμας άριθ. 16/9.7.81, 40) Γενικού Νοσ/μείου 
"Εδέσσης άριθ. 12/6.7.81, 41) Γενικού Νοσ/μείου Ζακύν¬ 
θου άριθ. 12/9.7.81, 42) Παγκρητίου-Βενιζελείου καί Πα- 
νανείου Γενικού Νοσ/μείου "Ηρακλείου άριθ. 13/30.6.81, 
43) Γενικού Νοσ/μείου Θηβών άριθ. 12/2.7.81, 44) Γε¬ 
νικού Νοσ/μείου "Ιεράπετρας άριθ. 12/30.6.81, 45) Γενι¬ 
κού Νοσοκομείου Καβάλας άριθ. 16/3.7.81, 46) Γενικού 
Νοσ/μείου Καλαβρύτων άριθ. 12/1.7.81, 47) Γενικού Νοσ/ 
μείου Καλαμάτας άριθ. 11/30.6.81, 48) Γενικού Νοσ/μείου 
Καλύμνου άριθ. 1/21.1.81, 49) Γενικού Νοσοκομείου Καρ- 
δίτσης άριθ. 16/1.7.81, 50) Γενικού Νοσ/μείου Καρπενη¬ 
σιού άριθ. 61/1.7.81, 51) Γενικού Νοσ/μείου Καρύστου 
άριθ. 13/2.7.81, 52) Γενικού Νοσ/μείου Καστοριάς άριθ. 
13/1.7.81, 53) Γενικού Νοσ/μείου Κατερίνης άριθ. 9/26. 
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6.81, 54) Γενικού Νοσ/μείου Κέρκυρας άριθ. 13-7/8.7.81, 
55) Βαλλιανείου και Βεγείου Γενικού Νοσ/μείου Κεφαλ¬ 
ληνίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» άριθ. 11/25.6.81, 56) 
Γενικού Νοσ/μείου Κιλκίς άριθ. 14/26.6.81, 57) Γενικού 
Νοσ/μείου Κοζάνης άριθ. 13/30.6.81, 58) Γενικού Νοσ/ 
μείου Κομοτηνής άριθ. 50/9.2.81, 59) Γενικού Νοσ/μείου 
Κορίνθου άριθ. 13/2.7.81, 60) Γενικού Νοσ/μείου Κρε- 
σταίνων άριθ. 13/8.7.81, 61) Γενικού Νοσ/μείου Κύμης 
άριθ. 10/29.6.81, 62) Γενικού Νοσ/μείου Κυπαρισσίας 
άριθ. 12/29.6.81, 63) Γενικού Νοσ/μείου Κυθήρων άριθ. 
14/1.7.81, 64) Γενικού Νοσοκομείου Κώ άριθ. 12/30.6.81, 
65) Γενικού Νοσ/μείου Λαμίας άριθ. 13/8.7.81, 66) Γε¬ 
νικού Νοσ/μείου Λαρίσης άριθ. 3/23.1.81, 67) Γενικού 
Νοσ/μείου Λευκάδος άριθ. 9/27.6.81, 68) Γενικού Νοσ/ 
μείου Λήμνου άριθ. 3/11.2.81, 69) Γενικού Νοσ/μείου 
Λεβαδείας άριθ. 13/2.7.81, 70) Γενικού Νοσ/μείου «Χα- 
ΤΖΗΚΩΣΤΑ» Μεσολογγίου άριθ. 12/27.6.81, 71) Γε¬ 
νικού Νοσ/μείου Μολάων άριθ. 9/8.7.81, 72) Γενικού 
Νοσ/μείου Μυτιλήνης άριθ. 10/6.7.81, 73) Γενικού Νοσ/ 
μείου Ναούσης άριθ. 12/1.7.81, 74) Γενικού Νοσ/μείου 
Ναυπλίου άριθ. 13/10.7.81, 75) Γενικού Νοσ/μείου Νεα- 
πόλεως άριθ. 15/2.7.81, 76) Γενικού Νοσ/μείου Ξάνθης 
άριθ. 93/26.6.81, 77) Γενικού Νοσ/μείου Πρεβέζης άριθ. 
13/1.7.81, 78) Μανωλοπουλείου Γενικού Νοσ/μείου Πύρ¬ 
γου άριθ. 13/24.6.81, 79) Γενικού Νοσ/μείου Ρέθυμνου 
άριθ. 10/3/27.1.81, 80) Γενικού Νοσ/μείου Ρόδου «Βασ. 
"Ολγα» άριθ. 14/10.7.81, 81) Γενικού Νοσ/μείου Σάμου 
«"Αγιος Παντελεήμων» άριθ. 10/30.6.81, 82) Γενικού Νοσ/ 
μείου Σερρών άριθ. 13/2.7.81, 83) Γενικού Νοσ/μείου 
Σητείας άριθ. 16/30.6.81, 84) Γενικού Νοσ/μείου Σπάρ¬ 
της άριθ. 13/7.7.81, 85) Βαρδακείου και Πρωΐου 

Νοσ/μείου καί Φθυσιατρείου Σύρου άριθ. 13/3.7.81, 86) 
Γενικού Νοσ/μείου Τρικάλων άριθ. 139/14/31.7.81, 87) 
Παναρκαδικού Γενικού Νοσ/μείου Τριπόλεως «Η ΕΥΑΓ¬ 
ΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» άριθ. 13/2.7.81, 88) Γενικού Νοσ/μείου 
Φιλιατών άριθ. 11/30.6.81, 89) Γενικού Νοσ/μείου Φλω- 
ρίνης άριθ. 8/3.7.81, 90) Γενικού Νοσ/μείου Χαλκιδικής 
άριθ. 6/9.7.81, 91) Γενικού Νοσ/μείου Χανίων άριθ. 2/ 

29.1.81, 92) Γενικού Νοσ/μείου Χαλκίδος άριθ. 3/12.2.81, 

93) Σκυλιτσείου Γενικού Νοσ/μείου Χίου άριθ. 1/23.1.81, 

94) Νοσοκομείου—Σανατορίου Λαμίας άριθ. 14/14.7.81, 

95) Κέντρου Νοσημάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλά¬ 
δος άριθ. 14/14.7.81, 96) Ψυχιατρικού Νοσ/μείου Κερ- 
κύρας άριθ. 11/6.7.81, 97) Θεραπευτηρίου Ψυχικών Πα¬ 
θήσεων Χανίων άριθ. 17/30.7.81, 98) Κρατικού Θεραπευ¬ 
τηρίου Λερού άριθ. 2/23.1.81, 99) Θεραπευτηρίου Ψυχι¬ 
κών Παθήσεων 'Ιεράς Μονής Πέτρας Όλύμπου άριθ. 13/ 

3.7.81, 100) Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Τριπό¬ 
λεως άριθ. 13/2.7.81, 101) Παπαχρηστιδείου Μαιευτηρίου 
Έλευθεροπόλεως άριθ. 11/30.6.81, 102) Νοσ/μείου Παί- 
δων Πατρών «Μπέμπη Καραμανδάνη» άριθ. 12/29.6.81. 

3. Την ΰπ’ άριθ. 131/12.6.1981 πράξιν τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου «περί συμπληρώσεως τής ΰπ’ άριθ. 77/78 ΠΤΣ 
κλπ.». 

4. Τήν υπ’ άριθ. 1088/81 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβου¬ 
λίου τής Επικράτειας, προτάσει τών Υπουργών Προε¬ 
δρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Κοινωνικών Υπη¬ 
ρεσιών, άποφασίζομεν : 

Τροποποιοΰμεν καί συμπληρούμεν ώς άκολούθως τούς 
έν ίσχύι οργανισμούς τών έν τώ έπομένω άρΟρω άναφε- 
ρομένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53. 

"Αρθρον Μόνον 

Παρ’ έκάστω νοσηλευτικό» ίδρύματι Ν.Δ. 2592/53 είς 
τάς προβλεπομένας ύπύ τοΰ έν ίσχύι οργανισμού του θέ¬ 
σεις, προστίθενται καί αί κάτωθι : 


1. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 
ΑΘΗΝΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Εννέα (9) θέσεις επί βαθμοΐς 5ω—4ω. 

Δέκα εννέα (19) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Χειριστών Ακτινολογικού Εργαστηρίου 
Τέσσαρες (4) θέσεις Παρασκευαστών. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Πεντήκοντα οκτώ (58) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω 
έξ ών τρεις θέσεις διά το Κέντρον Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω—4ιρ. 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις βοηθού Φαρμακείου. 

Τέσσαρες (4) Παρασκευαστών, έξ ών δύο (2) διά το 
Κέντρον Αιμοδοσίας. 

Δύο (2) θέσεις Έμφανιστών—Χειριστών Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων—Θυρωρών—Νυκτοφυλάκων : 

Έξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών. 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Πανεπιστημιακήν 
Παθολογικήν. 

Μία (1) διά την Κρατικήν Παθολογικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Τέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τύ Μικροβιο- 
λογικον-Βιοχημικόν, μία (1) διά το Παθολογοανατομικόν, 
μία (1) διά τύ Άναισθησιολογικόν Τμήμα καί μία (1) 
διά το Ακτινοδιαγνωστικόν Έργαστήριον. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Πανεπιστημια¬ 
κήν Παθολογικήν Κλινικήν, μία (1) διά τήν Κρατικήν 
Παθολογικήν καί μία (1) διά τήν Πανεπιστημιακήν Κα¬ 
ρδιολογικήν Κλινικήν. 

δ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά το Μικροβιολογικόν- 
Βιοχημινκό, μία (1) διά τό Κέντρον Αιμοδοσίας καί μία 
(1) διά τό Άναισθησιολογικόν Τμήμα. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑ¬ 
ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Τρεις (3) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών. 

Πέντε (5) θέσεις Υδραυλικών. 

Δύο (2) θέσεις Μαγείρων. 
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Δύο (2) θέσεις Θερμαστών. 

Τρεις (3) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Είκοσι εννέα (29) θέσεις Καθαριστριών—Πλυντριών. 

Έξ (6) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

2. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΣ ΑΤ 

Κλάδος ΑΤ3 Φαρμακοποιών : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 8ω—6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δέκα οκτώ (18) θέσεις επί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Τριάκοντα έπτά (37) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω—6ω, έξ ών 
τρεις (3) θέσεις διά τό Κέντρον Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 
Τρεις (3) θέσεις Παρασκευαστών έπί βαθμοΐς 9ω-6φ, 
έξ ών δύο (2) θέσεις διά τό Κέντρον Αιμοδοσίας. 

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τεσσαράκοντα (40) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω—δη). 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς 5ω—4ω. 

Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών έπί βαθμοΐς 10ω 6ω. 

δ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ2 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω—8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79 

Τέσσαρες (4) θέσεις Μαγείρων. 

Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών. 

Τρεις (3) θέσεις 'Υδραυλικών. 

Τέσσαρες (4) θέσεις Θερμαστών. 

Τεσσαράκοντα τέσσαρες (44) θέσεις Όδηγών αυτοκι¬ 
νήτου. 

Τριάκοντα (30) θέσεις Καθαριστριών—Πλυντριών. 

Δέκα (10) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τεσσαράκοντα (40) θέσεις συνοδηγών αυτοκίνητων. 

3. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΣ ΑΤ 

Κλάδος ΑΤ2 Φαρμακοποιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Είκοσι μία (21) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω~6ω. 

Έκ τών άνωτέρω θέσεων, δύο (2) θεσεις δια την Μο¬ 
νάδα Μεσογειακής Αναιμίας καί τρεις (3) θέσεις, δια το 
Κέντρον Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ8 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 


Έκ τών ως άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Χειριστών Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Τέσσαρες (4) θέσεις Παρασκευαστών, έξ ών δύο (2) 
θέσεις διά τό Κέντρον Αιμοδοσίας. 

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τριάκοντα τέσσαρες (34) θέσεις έπί βαθμοΐς 10<ρ—6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 10-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Τέσσαρες (4) θέσεις Παρασκευαστών : 

Δύο (2) θέσεις Έμφανιστών—Χειριστών-Άκτινολογικοΰ 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 
Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 12φ-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Κυτταρολογικόν Έργαστήριον, 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Μαγείρων. τγ 

Τρεις (3) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών. 

Τρεις (3) θέσεις 'Υδραυλικών. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοϋ. 

Δέκα έπτά (17) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Δέκα (10) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Τέσσαρες (4) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Με- 
ταφορέων. 

4. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΣ ΑΤ. 

Κλάδος ΑΤ2 Φαρμακοποιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6φ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ3 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4φ. 

Εννέα (9) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ιρ-6ω. 

Έξ ών τρεις (3) θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 
Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Ένδεκα (11) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω 4ω. 

Είκοσι δύο (22) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5φ-4ιρ. 

Έξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω—6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Χειριστών Ακτινολογικού Εργαστη¬ 
ρίου. 

Έξ (6) θέσεις Παρασκευαστών, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Είκοσι (20) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω~6ω. 
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Κλάδος ΜΕ2 Π αρα ιατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείου : 

Δυο (2) θέσεις επί βαθμοΐς 5ω—4ω. 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω—6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

"Εξ (6) θέσεις Παρασκευαστών. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ—Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

δ) ΚΛΑΔΟΙ ΣΕ 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Πέντε (5) θέσεις, ήτοι μία (1) διά το Μικροβιολογικόν - 
Βιοχημικόν Έργαστηριον, μία (1) διά τό θυρεοειδικόν, 
μία (1) διά τό Ακτινοδιαγνωστικόν, μία (1) διά τό Άκτι- 
νοθεραπευτικόν καί μία {1) διά τό Τμήμα Τηλεθεραπείας. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Εξ (6) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν - 
βιοχημικόν, μία (1) διά τό Θυρεοειδικόν, μία (1) διά τό 
Διαβητολογικόν, μία (1) διά τό Ακτινοδιαγνωστικόν, μία 
(1) διά τό Άκτινοθεραπευτικόν καί μία (1) διά τό Τμήμα 
Τηλεθεραπείας. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993 /79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου 

Είκοσι τρεις (23) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών 

Δέκα (10) θέσεις Τραπεζοκόμων 

Εξ (6) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Μετα¬ 
φορέων 

Μία (1) θέσις θερμαστοϋ. 

δ. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΣ ΑΤ 

Κλάδος ΑΤ2 Φαρμακοποιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Πέντε (δ) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω, έξ ών δύο (2) 
θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας." 

Κλάδος ΑΡ6 ΙΙαραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 9<υ - 6ω. 

Εκ των άνωτέρω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 

Τρεις (3) θέσεις Παρασκευαστών, έξ ών δύο (2) θέσεις 
δια τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας καί μία (1) θέσις διά τό Παθο- 
λογοανατομικόν έργαστηριον. 

Κλάδος ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 


γ) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ5 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Τρεις (3) θέσεις Παρασκευαστών. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

δ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Πέντε (5) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν, 
μία (1) διά τήν Α' Χειρουργικήν, μία (1) διά την Β' Χει¬ 
ρουργικήν, μία (1) διά την Γυναικολογικήν - Μαιευτικήν 
καί μία (1) διά τήν Όφθαλμολογικήν Κλινικήν. 

β) Επιμελητών Εργαστηρίων : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Ακτινολογικόν, 
μία (1) διά τό Παθολογοανατομικόν κα μία (1) διά τό Κέν- 
τρον Αιμοδοσίας. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Έξ (6) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, μία 
(1) διά την Ω.Ρ.Λ., μία (1) διά τήν Α' Χειρουργικήν, μία 
(1) διά τήν Β' Χειρουργικήν, μία (1) διά τήν Γυναικολογι- 
κήν - Μαιευτικήν καί μία (1) διά την Όφθαλμολογικήν 
Κλινικήν. 

δ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Τέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογι¬ 
κόν - Βιοχημικόν, μία (1) διά τό Κέντρον Αιμοδοσίας καί 
μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έργαστηριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993 /79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοϋ. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Τρεις (3) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Με¬ 
ταφορέων. 

6. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΑΕΗΜΩΝ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΤ. 

Κλάδος ΑΤ3 Φαρμακοποιών : 

Μία (1) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Όκτώ (8) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 
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Δέκα επτά (17) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω - 6ω, έξ ών τέσ- 
σαρες (4) θέσεις διά το Κέντρον Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ5 Κοινωνικών Λειτουργών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω - 4ω. 

Κλάδος ΑΡ6 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω - 6ω Παρασκευαστών 
διά το Κέντρον Αιμοδοσίας. 

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τριάκοντα δύο (32) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείου : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ψ Βοηθών Φαρμακείου. 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10<ρ - 6ω Έμφανιστών - Χει¬ 
ριστών Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 

δ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ3 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993 /79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τό Κέντρον Αιμοδοσίας. 

Δέκα έπτά (17) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών, έξ ών 
δύο (2) θέσεις διά τό Κέντρον Αιμοδοσίας. 

Τέσσαρες (4) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Τέσσαρες (4) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - 
Μεταφορέων. 

7. ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Έπτά (7) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Δέκα πέντε (15) θέσεις έπί βαθμοΐς 8σ> - 6ω, έξ ών τρεις 
(3) θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

Κλάδος ΑΡ8 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9<φ - 6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ διά τον Σταθμόν Αιμο¬ 
δοσίας. 

Κλάδος ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Είκοσι οκτώ (28) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ5 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 


Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω . 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών. 

Δύο (2) θέσεις Έμφανιστών - Χειριστών Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

δ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω - 8οκ 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ. 

α) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Μικροβιολογικόν - Βιοχημικόν Ερ¬ 
γαστήριο ν. 

β) Βοηθοί Κλινικών : 

Τέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι δύο (2) διά την Παιδιατρικήν 
Κλινικήν, μία (1) Βοηθού τού Τεχνητού Νεφρού τής Β' 
Παθολογικής Κλινικής καί μία (1) Βοηθού τού Τεχνητού 
Νεφρού τού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων τής Β' Χειρουργικής 
Κλινικής. 

γ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις Βοηθού διά τό Άνοσολογικόν Εργαστή¬ 
ριο ν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟ Γ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΓ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις 1 Υδραυλικού. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοΰ. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοΰ αυτοκινήτου. 

Εννέα (9) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Έπτά (7) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Τέσσαρες (4) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - 
Μεταφορέων. 

8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ. 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Έπτά (7) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Δέκα πέντε (15) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Είκοσι πέντε (25) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω Παρασκευαστοϋ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δέκα πέντε (15) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

"Εξ (6) θέσεις Τραπεζοκόμων, 
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9. ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ. 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΌΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993 /79. 

Δύο (2) θέσεις Μαγείρων. 

Δύο (2) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

10. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ «ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΌΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

II. ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΨΥΧΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΏΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
Δώδεκα (12) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τριάκοντα (30) θέσεις έπί βαθμοΐς 10&)-6ω 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Τρεις (3) θέσεις Βοηθών Μαγείρου 
Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών 


Επτά (7) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων 
Εξήκοντα (60) θέσεις Φυλάκων Ασθενών 
Τέσσαρες (4) θέσεις Φυλάκων Ασφαλείας. 

12. ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΝ - ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑ- 
ΤΡΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ «ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ». 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς δφΆω 
Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Έξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν.993/79. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων 
Πέντε (5) θέσεις Καθαριστριών- Πλυντριών 
Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων 
Δέκα (10) θέσεις Φυλάκων άσθενών. 

13. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. ΚΑΙ 

ΑΓΑ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
Έξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 8φ-6<ρ, έξ ών τέσσαρες (4) 
θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ9 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Χειριστών Ακτινολογικού Εργαστηρίου 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Όκτώ (8) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 10(»-6φ. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Ιέσσαρες (4) θέσεις Παρασκευαστών, έξ ών-τρεις (3) 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ-Χειριστοΰ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 
Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου 
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Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου 

Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών 

Τρεις (3) θέσεις ' Υδραυλικών 

Δύο (2) θέσεις Θερμαστών 

"Εξ (6) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών 

Τρεις (3) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

14. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4<ρ 
Δέκα εξ (16) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-*6ω, έξ ών τέσσαρες 
(4) θέσεις διά τό Κέντρον Αιμοδοσίας. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ4 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Είκοσι πέντε (25) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ο). 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 12φ-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν.993/79. 

Δύο (2) θέσεις Μαγείρων 
Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου 
Μία (1) θέσις Μηχανοτεχνίτου 
Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών 
Δύο (2) θέσεις Υδραυλικών 
Μία (1) θέσις Θερμαστοΰ 
Δέκα έξ (16) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών 
Επτά (7) θέσεις Τραπεζοκόμων 
Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων 
Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μεταφο- 
ρέων. 

15. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
Όκτώ (8) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ιρ-6ω. 

Κλάδος ΑΡ6 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Εννέα (9) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ-Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 


γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν.993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου 

Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών 

Δύο (2) θέσεις Θερμαστών 

Επτά (7) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένιον Νοσοκόμοι. 

16. ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
"Ενδεκα (11 ) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών ’Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4φ 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Χειριστών Ακτινολογικού Εργαστηρίου 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα πέντε (15) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6φ 
Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτοον καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ, 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Πέντε (5) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Α' Παθολογικήν, 
μία (1) διά την Β' Παθολογικήν, μία (1) διά την Ω.Ρ.Λ. 
μία (1) διά την Όφθαλμολογικήν Κλινικήν καί μία (1) διά 
τήν Ουροποιητικών Όργάνων Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Πέντε (5) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν- 
Βιοχημικόν, μία (1) διά τό ΙΊ α&ολογοανατομικόν, δύο (2) 
διά τό Άναιτ&ησιολογικόν Τμήμα, μία (1) διά τό Ακτινολο¬ 
γικόν Έργαστήρ ιον. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Επτά (7) θέσεις, ήτοι δύο (2) διά τήν Α' Παθολογικήν, 
δύο (2) διά τήν Β' Παθολογικήν, δύο (2) διά τήν Ω.Ρ.Λ. 
μία (1) διά τήν Όφθαλμολογικήν Κλινικήν. 

δ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Επτά (7) θέσεις, ήτοι δύο (2) διά τό Μικροβιο?.ογικόν- 
Βιοχημικόν, μία (1) διά τό Παθολογοανατομικόν, δύο (2) 
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διά το Άναισθησιολογικόν τμήμα, δύο (2) διά τδ Ακτινο¬ 
λογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου 
Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου 
Δύο (2) θέσεις Θερμαστών 
Επτά (7) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών 
Τέσσαρες (4) θέσεις Τραπεζοκόμων 
Τέσσαρες (4) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Με- 
ταφορέων. 

17. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
«ΛΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοϊς 5ω-4ω 
Επτά (7) θέσεις έπΐ βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν.993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου 

Όκτώ (8) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών 
Μία (1) θέσις Άρρενος Νοσοκόμου 
Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μεταφο- 
ρέων. 

18. ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Πέντε (δ) θέσεις έπί βαθμοϊς 5φ-4ω. 

Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα τρεις (13) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωοών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.993/79. 

Πέντε (δ) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων 
Ίρεϊς (3) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μετα- 
φορέων. 


19. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Ενδεκα (ΤΙ) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν.993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου 

Μία (1) θέσις Θερμαστοϋ 

Έξ (6) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου 

Επτά (7) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων 

Δέκα τέσσαρες (14) θέσεις Φυλάκων Ασθενών 

Δύο (2) θέσεις Φυλάκων Ασφαλείας. 

20. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ6 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοϊς δω - 4ω. 

, Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω, έξ ών τρεις (3) 
θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Εννέα (9) θέσεις έπί βαθμοϊς δω - 4ω. 

Δέκα όκτώ (18) θέσεις έπί βαθμοϊς 8<ρ - 6ω. 

Κλάδος ΑΡ7 ΙΙαραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς δω - 4ω. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 9ω - 6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μια (1) θεσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Τρεις (3) θέσεις Παρασκευαστών, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ4 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα όκτώ (18) θέσεις έπί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς δω - 4ω. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω. 

’Εκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μια (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών. 

Μια (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

/ γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Τρεϊς (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω - 8ω. 
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II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοϋ. 

Μία (1) θέσις ' Οδηγού Αυτοκινήτου. 

Δέκα τέσσαρες (14) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 
Πέντε (5) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Μετα¬ 
φορέων. 

21. ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ. 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοϊς 5ω - 4ω. 

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοϊς 8ω - 6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσαρες (4) θέσεις επί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοΰ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ^Εί Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκροφυλάκων : 
Μία (1) θέσις επί βαθμοϊς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

22. ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ. 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοϊς 5ω - 4ω. 

Πέντε (5) θέσεις επί βαθμοϊς 8ω - 6ω. 

Κλάδος ΑΡ6 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 9ω - 6ω Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 


γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 12φ - 8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ. 

Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤ ΔΙΚ4Ι0Υ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

23. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ. 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω 
Δέκα τέσσαρες (14) θέσεις έπί βαθμοϊς 8φ-6φ, έξ ών 
δύο (2) θέσεις διά τον Σταθμόν Αίμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 9ιρ-6φ. 1 

Έκ τών ώς άνω θέσεων όρίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικών Εργαστηρίων 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα οκτώ (18) θέσεις έπί βαθμοϊς '10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου 
Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ. 

Βοηθοί Κλινικών : 

Επτά (7) θέσεις, ήτοι, μία (1) διά την Α' Παθολογικήν 
καί μία (1) διά την Β' Παθολογικήν Κλινικήν, μία (1) 
διά την Καρδιολογικήν, μία (1) διά τήν Νευροχειρουργικήν, 
μία (1) διά τήν Ω.Ρ.Λ., μία (1) διά τήν Α' Χειρουργικήν 
καί μία (1) διά την Β' Χειρουργικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου 

Μία (I) θέσις Θερμαστοϋ 

Μία (1) θέσις 'Οδηγού Αυτοκινήτου 

Επτά (7) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών 

Πέντε (5) θέσεις Τραπεζοκόμων 

Δύο (2) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Μετά- 
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24. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) θέσεις επί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω, έξ ών μια (1) 
θέσις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας·; 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω~4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 9φ-6ω. 

Έκ των ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Χειριστών Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Είκοσι δύο (22) θέσεις έπί βαθμοϊς 1θω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10φ-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών. 

Μία (1) θέσις ’ Εμφανιστοΰ—Χειριστοϋ Ακτινολογικού 

Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρο^ν—Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Μαγείρων. 

"Εξ (6) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Τρεις (3) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τρεις (3) θέσεις ’Αρρένων Νοσοκόμων. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μεταφο- 
ρέων. 

25; ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Δέκα τρεις (13) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω, έξ ών δύο 
(2) θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ8 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 9ω-6ω. 

5 Εκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα πέντε (15) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείουν : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς ΙΟω—6ω. 


Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω—8ω. 

II ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΏΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Εννέα (9) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μεταφο- 
ρέων. 

26. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

I, ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμο»; : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω—4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω—6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω~6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : Λ _ 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ—Χειριστοϋ Ακτινολογικών 
Εργαστηρίων. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων. 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεϊς (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν, 
μία (1) διά την Χειρουργικήν καί μία (1) διά την Γυ- 
ναικολογικήν-Μαιευτικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕ1ΊΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου—'Τραυματιοφορέως—Μεταφο- 
ρέως. 

27. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ3 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ιρ-4α>, 
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Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ίο διά τον Σταθμόν 
Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ4 Μαιών : 

Μία (1) θέσις επί βαθμώ 8ο)-6ω. 

β) ΚΑΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω-Οω. 

Έκ τών ως άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (ί) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν, 
μία (1) διά την Χειρουργικήν καί μία (1) διά τήν Γυ- 
ναικολογικήν—Μαιευτικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1 )φέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Υδραυλικού. 

Μία (1) θέσις Θερμαστού. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις ’Άρρενος Νοσοκόμου. 

28. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΙΓΙΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέ¬ 
σις διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9φ-6ιρ. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς ΙΟω -6ω Βοηθού Φαρμακείου, 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 
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III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις ’Άρρενος Νοσοκόμου. 

29. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΣ ΑΤ. 

Κλάδος ΑΤ2 Φαρμακοποιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ψ-6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ψ-6ψ. 

Κλάδος ΑΡ4 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (ί) θέσις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω Παρασκευαστοϋ. 

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10<ρ-6φ. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω Παρασκευαστοϋ. 

δ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν, 
μία (1) διά τήν Χειρουργικήν καί μία (1) διά τήν Γυ- 
ναικολογικήν-Μαιευτικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Χειρουργικήν 
καί μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν-Μαιευτικήν Κλινι¬ 
κήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΌ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοΰ Αύτοκινήτου. 

Δύο (2) θέσεις ’Αρρένων Νοσοκόμων. 

Μία (1) θέσις Βοηθοΰ Μαγείρου. 

30. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω διά τόν Σταθμόν 
Αιμοδοσίας. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6φ. 
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γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Βοηθοί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Χειρουργικήν καί 
μία (1) διά την Γυναικολογικήν-Μαιευτικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΙΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Καθαριστρίας-Πλυντρίας. 

Μία (1) θέσις Άρρενος Νοσοκόμου. 

31. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΡΓΟΥΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω διά τον Σταθμόν 
Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμώ 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυχτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι μία (I) διά την Παθολογικήν, 
μία (1) διά την Χειρουργικήν ή Συμβούλου Όρθοπεδικής 
Κλινικής, μία (1) διά τήν Καρδιολογικήν καί μία (1) διά 
την Ουρολογικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑ¬ 
ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Άρρενος Νοσοκόμου. 

32. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΡΤΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8φ-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείου : 

Μια (1) θέσις επι βαθμοΐς 10ω-6ω Έμφανιστοΰ Χει- 
ριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 


II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν καί 
μία (1) διά τήν Χειρουργικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (I) διά τήν Παθολογικήν 
καί μία (1) διά τήν Χειρουργικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ. Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Άρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετα- 
φορέως. 

33. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4φ. 

Έξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμω 5φ-4φ. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ8 Παραϊατρικών ’ Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. ^ 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Όκτώ (8) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ5 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10φ-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοΰ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Χειρουργικήν Κλι¬ 
νικήν καί μία (1) θέσις διά τήν Καρδιολογικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι : μία (1) διά τόν Σταθμόν Αιμο¬ 
δοσίας καί μία (1) διά τό Άναισθησιολογικόν Τμήμα. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Έξ (6) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, μι* 
(1) διά τήν Χειρουργικήν, μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν- 
Μαιευτικήν, μία (1) διά τήν Καρδιολογικήν, μία (1) διά 
τήν Παιδιατρικήν καί μία (1) διά τήν Ω.Ρ.Λ. Κλινικήν· 
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δ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θεσις διά τό Μικροβιολογικήν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΣ Ν. 993/79. 

Μία (1) Θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Μηχανοτεχνίτου. 

Δύο (2) Θέσεις 5 Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις ' Σδραυλικοΰ. 

Μία (1) Θέσις Θερμαστοΰ. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοϋ Αυτοκινήτου. 

"Εξ (6) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετά- 
φορέως. 

34. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΑΟΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοϊς 8φ-6ω, έξ ών δύο (2) 
θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Παρα'ίατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 9φ~6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Άκτινολ. Εργαστηρίου. 

Μία (1®θέσις Παρασκευαστοΰ. 

Κλάδος ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8<ρ-4ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ίρ-6«ρ. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω Βοηθού Φαρμακείου. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΣ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

35. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος Α.Ρ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ιρ-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ4 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 9ω-6ω, 


’Εκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Ακτινολογικόν καί 
μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩ¬ 
ΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΪ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοϋ αύτοκινήτου. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας-Πλυντρίας. 

Μία (I) θέσις Τραπεζοκόμου. 

36. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΓΟΣΜΕΝ1ΣΣΠΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΛΡ1 Αδελφών Νοσοκόμο>ν : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου έπί βαθμοϊς 10φ-6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρο^ρών-Νυκτοφυλάκιυν : 

Μία (1) ΐϊετ'.ς έχί βα$μοΐς 12ω—8<ρ. 

37. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

I. ΜΟΝΙΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ 

Κλ,άδος ΑΡ1 Άδελ,φών Νοσοκόμ,ων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8α>-6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8φ-6<ρ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλ.ητήροον-Θυρωροίν-Νυκτοφυλ.άκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ο>-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Πέντε (5) θέσεις, ήτοι μία (! ) διά την Παθολογικήν, 
μία (1) διά την Χειρουργικήν, μία (1) διά την Γυναικο- 



3810 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


λογικήν-Μαιευτικήν, μία (1) διά την Καρδιολογικήν καί 
μία (1) διά την Παιδιατρικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τδ Μικροβιολογικόν 
καί μία (1) διά το Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μετα- 
φορέων. 

38. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΑΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλ.άδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείου : 

Μια (ί) θέσις Έμφανιστοϋ Ακτινολογικού Εργαστη¬ 
ρίου έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑ¬ 
ΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας-Πλυντρίας. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (Ί) θέσις Αρρενος Νοσοκόμου. 

39. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΤ 

Κλάδος ΑΤ2 Φαρμακοποιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ 

Κλ.άδος ΑΡ2 Άδελ,φών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 8φ-6φ, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ6 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 
Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσαρες (4) -δέτεις έπί βαθμοΐς ΙΟψ—6φ. 

Κλάδος ΜΕ 3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μια (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου έπί βαθμοΐς 10ω-6ω, 


II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Μηχανοτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Υδραυλικού. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοΰ. 

Τέσσαρες (4) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

40. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΕΔΕΣΣΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλ.άδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8<φ-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12φ-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΠΛΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΓΙΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Αρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετα- 
φορέως. 

41. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5<φ-4ω. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6φ, έξ ών μία (1) 
θέσις διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ιρ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοϋ - Χειριστοΰ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου, 
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γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπΐ βαθμοΐς 12φ-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν, 
μία (1) διά τήν Χειρουργικήν, μία (1) διά τήν Γυναικο- 
λογικήν - Μαιευτικήν, μία (1) διά τήν Παιδιατρικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Ακτινολογικήν 
Έργαστήριον και μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν Έργα- 
στήριον. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Χειρουργικήν, μία 
(1) διά τήν Γυναικολογικήν - Μαιευτικήν καί μία (1) 
διά τήν Παιδιατρικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις θερμαστοϋ. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετα- 
φορέως. 

42. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ-ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΕΙΟΝ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Επτά (7) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω-6ω, εξ ών δύο (2) 
θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ9 ΙΙαραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Έκ τών ως άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Ενδεκα (11) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ5 ΙΙαραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστού - Χειριστοΰ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήριον - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 


II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Επιμελητών Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Ω.Ρ.Λ., μία (1) 
διά τήν Νευροχειρουργικήν καί μία (1) διά τήν ’Οφθαλ- 
μολογικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τδν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΙΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Μηχανοτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις θερμαστοϋ. 

"Εξ (6) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέοιν - Μετα¬ 
φορέων. 

43. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Θ1ΙΒΩΝ 

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8φ-6φ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς Ι0ω--(5ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΙΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, 
μία (1) διά τήν Χειρουργικήν καί μία (1) διά τήν Γυναικο- 
λογικήν - Μαιευτικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΙΙΙΚΟΓ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

44. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΕΡΛΠΕΤΡΛΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΛΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-9ω, έξ ών μία (I) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμιου : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-0ω. 

Κλάδος ΜΕ3 ΙΙαραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 
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Έκ των ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ'1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις επί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Μία (1) θέσις διά την Χειρουργικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν καί 
μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν - Μαιευτικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΙί ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Άρρενος Νοσοκόμου. 

45. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΐ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

“Εξ (6) θέσεις επί βαθμοϊς 8ω~6ω, έξ ών δύο (2) θέσεις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραιατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοϊς 9ω-6ω. 

Έκ των ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Οκτώ (8) θέσεις επί βαθμοϊς ΙΟω-Οω. 

Κλάδος ΜΕ3 ΙΙαραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Τρεϊς (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Μία (1) θέσις "Ορθοπεδικής Κλινικής. 


β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Ακτινολογικόν 
Έργαστήριον καί μία (1) διά τό Άναισθησιολογικόν Τμήμα. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Ένδεκα (11) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Α' Παθολο¬ 
γικήν, μία (1) διά τήν Β' Παθολογικήν, μία (1) διά τήν Α' 
Χειρουργικήν, μία (1) διά τήν Β' Χειρουργικήν, μία (1) 
διά τήν Ουρολογικήν, μία (1) διά τήν Παιδιατρικήν, μία (1) 
διά τήν Ω.Ρ.Λ., μία (1) διά τήν Όφθαλμολογικήν, μία (1) 
διά τήν "Ορθοπεδικήν, μία (1) διά τήν Καρδιολογικήν καί 
μία (1) διά τήν Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Τρεϊς (3) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοΰ. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοΰ Αυτοκινήτου. 

Επτά (7) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις ’Αρμένων Νοσοκόμων. 

46. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 1ί)ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραιατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοϋ 5 Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας - ΙΙλυντρίας. 

47. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω, έξ ών δύο (2) 
θέσεις διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8φ-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα (10) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 
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Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας - Πλυντρίας. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Μία (1) θέσις ’Άρρενος Νοσοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Μετα¬ 
φορέων. 

48. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

5 Εκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετα- 
φορέως. 

49. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ4 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω~6ω. 

Κλάδος ΑΡ5 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 


β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δόο (2) δέσεις έπ'ι βαθμοΐς ΙΟφ—6φ. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου έπί βαθμοΐς 10ω~6φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι Μία (1) διά τήν Παθολογικήν, 
Μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν - Μαιευτικήν καί Μία 
(1) διά την Παιδιατρικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Μικροβιολογικόν Έργαστήριον. 

γ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι Μία (1) διά τό Ακτινολογικόν 
Έργαστήριον καί Μία (1) διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας, 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - ΙΙλυντριών. 

Μία (1) θέσις "Λρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέιυς - Μετα- 
φορέως. 

50. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς 10ω-6ω διά 
τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

γ) Κλάδος ΣΕ 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ο). 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Βοηθοί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, 
μία (1) διά τήν Χειρουργικήν καί μία (1) διά τήν Γυναι- 
κολογικήν - Μαιευτικήν Κλινικήν. 

51. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
I. ΜΟΝΙΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 
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β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων και Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

52. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω έξ άν μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Γίαραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 9ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (ί) θέσις Παρασκευαστοϋ έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 
γ) Κλάδος ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν 
Κλινικήν. 

Μία (1) διά τήν Χειρουργικήν, μία (1) διά την Γυναικο- 
λογικήν - Μαιευτικήν καί μία (1) διά τήν Παιδιατρικήν 
Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων. 

Μία (1) θέσις διά τό Μικροβιολογικόν Έργαστήριον. 

γ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν 
καί μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετα- 
φορέως. 


53. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ' 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ5 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ έπί βαθμοϊς 9ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσερας (4) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

"Εξ (6) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Γυναικολογικήν - 
Μαιευτικήν. 

Μία (1) διά την Καρδιολογικήν, μία (1) διά τήν Παιδια¬ 
τρικήν. 

Μία (1) διά τήν Ω.Ρ.Α., μία (1) διά τήν Όρθοπεδικήν 
Κλινικήν καί μία (1) διά τό Άντιφυματικόν Τατρεΐον. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία {1) θέσις διά τό Αναισθησιολογικόν Τμήμα. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Μία (I) θέσις διά τήν Όφθαλμολογικήν Κλινικήν, 
δ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έρ¬ 
γαστήριον καί μία (1) διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

54. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω-4(<>. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω - 6ω, έξ ών μία (1 ) Θέ¬ 
σις διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ5 Μαιών : 

Μία (1) Θέσις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσερας (4) θέσεις έπί βαθμοϊς 10φ-6φ. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοΰ έπί βαθμοϊς 
10ω-6ω. 

, γ) Κλάδος ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο θέσεις (2) έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 
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II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 

ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) Φέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

55. ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΕΓΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5<ρ-4φ. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ίρ-6ιρ, εξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσερας (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 10φ-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων. 
Μία (ί) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Βοηθοί Κλινικών : 

"Εξ (6) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν Κλι¬ 
νικήν, μία (1) διά την Γυναικολογικήν - Μαιευτικήν, μία 
(1) διά τήν Καρδιολογικήν, μία (1) διά τήν Παιδιατρικήν, 
μία (1) διά την Ω.Ρ.Λ. καί μία (1) διά τήν Οφθαλμολογι- 
κήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν καί 
μία (1) διά τό ’Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 

ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) ·8έσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Υδραυλικού. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετα- 
φορέως. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

56. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΙΛΚΙΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέ¬ 
σις διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 


β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων. 

Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοΐς 10φ-6ιρ. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις θερμαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας - Πλυντρίας. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Με¬ 
ταφορέων. 

57. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο θέσεις (2) έπί βαθμοΐς 5ω-4ψ. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς δερ-θιρ, έξ ών μία (1) 
θέσις διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ψ. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12φ-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Μία (1) θέσις διά τήν Καρδιολογικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 
Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, μία 
(1) διά τήν Χειρουργικήν καί μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν 
Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας-Πλυντρίας. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις ’Αρρένων Νοσοκόμων. 

58. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) 
θέσις διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 
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Κλάδος ΑΡ5 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Έκ των ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ5 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Βοηθοί Κλινικών : 

Όκτώ (8) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν, μία 
(1) διά τήν Χειρουργικήν, μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν- 
Μαιευτικήν, μία (1) διά τήν Καρδιολογικήν, μία (1) διά τήν 
Ουρολογικήν, μία (1) διά τήν Παιδιατρικήν, μία (1) διά τήν 
Ω.Ρ.Λ. καί μία (1) διά τήν Όφθαλμολογικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Τέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν, 
μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον, μία (1) διά 
τον Σταθμόν Αιμοδοσίας καί μία (1) διά τό Άναισθησιολο- 
γικόν Τμήμα. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Υδραυλικού. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοΰ. 

Πέντε (5) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις ’Αρρένων Νοσοκόμων. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου-Τραυματιοφορέως. 

59. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΑΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ4 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5<ρ-4φ. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) 
θέσις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ5 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ6 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 10φ-6ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Έπιμεληταί Κλινικών : 

Μία (1) θέσις διά τήν ’ Οφθαλμολογικήν Κλινικήν. 


III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου-Τραυματιοφορέως-Μεταφο- 
ρέως. 

60. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8φ-6φ. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8φ-6φ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟορ-θω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω—4φ. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω—6ω. 

Έκ τών άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστού—Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω—8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας—Πλυντρίας. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου—Τραυματιοφορέως-Μεταφο- 
ρέως. 

61. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΥΜΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων.: 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8φ-6φ. 

Κλάδος ΑΡ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ έπί βαθμοΐς 9ω—6<ρ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο θέσεις (2) έπί βαθμοΐς 10φ-6ψ. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων.: 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, 
μία (1) διά τήν Χειρουργικήν καί μία (1) διά τήν Γυ- 
ναικολογικήν-Μαιευτικήν. 
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β) Βοηθοί Κλινικών : 

Μα. (1) θέσις διά τήν Παθολογικήν Κλινικήν. 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ίΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Τία (1) θέσις Μαγείρου. 

Ηία (1) θέσις Καθαριστρίας-Πλυντρίας. 

62. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8(ι>-6φ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10<ρ~6φ. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

63. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8φ-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ψ-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ψ-8ω. 

64. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΩ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Παραΐατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Έκ τών ως άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10φ-6φ. 


Κλάδος ΜΕ2 Παραΐατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12φ-8ιρ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Βοηθοί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, μία 
(1) διά τήν Χειρουργικήν καί Μία (1) διά τήν Γυναικολο- 
γικήν - Μαιευτικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν, 
μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον καί μία (1) 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚ410Υ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΤ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις όδηγοΰ αυτοκινήτου. 

65. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5φ-4φ. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ιρ-6ψ έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8α>-6φ. 

Κλάδος ΑΡ4 Κοινωνικών Λειτουργών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚλΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ψ-6ψ. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12φ-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις θερμαστών. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

66. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΛΡ5 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ο>-4ω. 
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"Εξ (6) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω-6φ, έξ ών δύο (2) θέσεις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ6 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις έπI βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Έκ των ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστού Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δώδεκα (12) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστού Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Μία (1) θέσις διά τήν Ουρολογικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά το Άναισθησιολογικον Τμήμα. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Όρθοπεδικής Κλινικής. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Δύο (2) θέσεις Θερμαστών. 

Πέντε (5) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Μετα¬ 
φορέων. 

67. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 8ω-6ω διά τον Σταθμόν Αιμο¬ 
δοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : . 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ4 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 


γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8φ. 

68. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΗΜΝΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - . Νυκτοφυλάκων ’ 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Βοηθοί Κλινικών : 

Πέντε (5) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν. Μία 
(1) διά τήν Χειρουργικήν. Μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν - 
Μαιευτικήν. Μία (1) διά τήν Όφ$αλμολογικήν καί μία (1) 
διά τήν Παιδιατρικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν 
καί μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας - Πλυντρίας. 

69. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8<ρ-6ίο, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν 
καί μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 
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[II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (.1) θέσις Καθαρ ιστρίας-11 λυντρίας. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου-Τραυματιοφορέως-Μεταφο- 
ρέως. 

70. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8φ-6φ. 

Κλάδος ΑΡ4 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Βοηθοί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν, μία 
(1) διά την Χειρουργικήν καί μία (1) διά την Γυναικολογικην- 
Μαιευτικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τδ Μικροβιολογικόν καί 
μία (1) διά τδ Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

71. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΟΛΑΩΝ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ 2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10<ρ - 6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 


Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. ■ ■· . 

Μία (1) θέσις Έμφανιστού Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ. 

Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις, βοηθού τού Άναισθησιολογικοΰ Τμήματος. 

72. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ίρ - 4φ. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6φ, έξ ών μία (1) 
θέσις διά τδν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ο> - 6ω. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω - 6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστού Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστοϋ, έξ ών μία (1) θέσις διά 
τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ. 

Τέσσαρες (4) θέσεις Βοηθών Κλινικών, ήτοι μία (1) διά 
τήν Χειρουργικήν, μία (1) διά την Καρδιολογικήν, μία (1) 
διά την Γυναικολογικήν - Μαιευτικήν καί μία (1) διά τήν 
Παιδιατρικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993 /79. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου 

Τέσσαρες (4) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετα- 
φορέως. 

73. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΑΟΥΣΗΣ. 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ιρ - 6ω, έξ ών μία {1) θέσις 
διά τδν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 
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Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω - 6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοϋ - Χειριστοΰ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΏΝ, 
α) Βοηθοί Κλινικών : 

Επτά (7) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, 
μία (1) διά τήν Χειρουργικήν, μία (1) διά τήν Γυναικολο- 
γικήν - Μαιευτικήν, μία (1) διά τήν Όφθαλμολογικήν, μία 
(1) διά τήν Παιδιατρικήν, μία (1) διά τήν "Ορθοπεδικήν 
καί μία (1) διά τήν Ω.Ρ.Λ. Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν, 
μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον καί μία (1) 
διά τό "Αναισθησιολογικόν Τμήμα. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΎ ΎΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΎ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις "Υδραυλικού. 

Μία (1) θέσις "Οδηγού αυτοκινήτου. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας - Πλυντρίας 
Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Μετα¬ 
φορέων. 

74. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ι») - 6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

^ γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων. 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

75. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6φ. 


β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω - 'δω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοϋ - Χειριστοΰ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ. 

α) Βοηθοί Κλινικών : 

Μία (1) θέσις διά τήν Παθολογικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΎ ΎΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΎ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας-Πλυντρίας. 

76. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΞΑΝΘΗΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ5 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

^ β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Έπεμηληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, μία 
(1) διά τήν Χειρουργικήν καί μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν- 
Μαιευτικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΎ ΎΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΎ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις ’Αρρένων Νοσοκόμων. 

77. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αίμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6φ. 



3821 


φΕΚ 285 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω 6ω. 


/ Τ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ 1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτο©υλάκων : 
Μια (1) θεσις επί βαθμοΐς 12ω-8ω. 


II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Ί ραπεζοκόμου. 

Μια (1) θέσις Άρρενος Νοσοκόμου. 


78. ΜΑΝΩΛΟ Π Ο ΥΛΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 
ΠΥΡΓΟΥ 


I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

% Δύο ( 2 ) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 


(1) θέσις 


γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δυο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΙΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Πέντε (5) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, 
μια^ (1) δια τήν Χειρουργικήν, μία (1) διά τήν Καρδιολο- 
> Ρ- ! · α (1) διά τήν Γυναικολογικήν - Μαιευτικήν, μία 
(1) δια τήν Παιδιατρικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις δια τό Άναισθησιολογικόν Τμήμα. 

γ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δυο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν 
και μία (1) δια τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 


III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 

Δυο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοϋ. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δυο (2) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 


β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω~6ω. 

, γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητηρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8φ. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Βοηθοί Κλινικών : 

Γέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, 
μία (1) διά τήν Όφθαλμολογικήν, μία (1) διά τήν Παιδια¬ 
τρικήν καί μία (1) διά τήν Ω.Ρ.Λ. Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

( Δυο (2) θεσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν καί 
μια (1) δια το Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοΰ Αύτοκινή του. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μια (1) θέσις Άρρενος Νοσοκόμου. 


80. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΝ ΡΟΔΟΥ «ΒΑΣ, ΟΛΓΑ» 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία {1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς'8φ-6ω, έξ ών μία (1) θέ¬ 
σις διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ5 Παραΐατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών έπί βαθμοΐς 9φ~6φ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

^Κλάδος ΜΕ2 Παραΐατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς ΙΟω-Οω διά 
τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

; γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυριυρών - Νυκτοφυλάκων : 
Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 


79. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5φ-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ6 Παραΐατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω-6ω. 

Εκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μια (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου : 
Μια (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6<φ. 

Κλάδος ΜΕ5 Παραΐατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείου : 

Μια (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου έπί βαθμοΐς 10ΐι.·6(ι> 


III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Όδηγοϋ Αυτοκινήτου. 

Πέντε (5) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμ ων. 

Δύο (2) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Με¬ 
ταφορέων. 

81. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΣΑΜΟΥ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΛΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέσις 
διά τόν Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ4 Παραΐατρικών ’Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς 9φ-6ω. 
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β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμοι : 

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ επί βαθμοΐς '10ω-6ω διά 
τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις επί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

82. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΌΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΣΕΡΡΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ4 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, εξ ών δύο (2) 
θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ5 Μαιών : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις Παρασκευαστών έπί βαθμοΐς 9ω-6ω, 
έξ ών μία (1) διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Όκτώ (8) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστου. 

Μια (1) θέσις Έμφχνιστοΰ - Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων ; 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΎ ΎΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις 'Υδραυλικοϋ. 

Δύο (2) θέσεις Θερμαστών. 

"Εξ (6) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις Αρρένων Νοσοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων - Τραυματιοφορέων - Με¬ 
ταφορέων. 

83. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΝ ΣΗΤΕΙΑΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

' β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

^Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Έπαγγελμάτο>ν καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μια (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5(ρ-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς Ι0ω-6ω. 


Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Βοηθού Φαρμακείου. 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστου. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ - Χειριστοϋ Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Ν υκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Βοηθοί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν, 
μία (1) διά την Χειρουργικήν καί μία (1) διά τήν Γυνχικα- 
λογικήν - Μαιευτικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν κχί 
μία (1) διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΎ ΎΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΎ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας - Πλυντρίας. 

84. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέ¬ 
σις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ο>-6ω. 

Κλάδος ΑΡ7 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9(ρ-6ω. 

Έκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικοΰ Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοϋ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Χειρουργικήν Κλι¬ 
νικήν, μία (1) θέσις διά τήν Καρδιολογικήν Κλινικήν, και 
μία (1) θέσις διά τήν Γυναικολογικήν - Μαιευτικήν Κλι¬ 
νικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Δύο (2) θέσεις, μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν καί μί* 
(1) δια τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

γ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Αναισθησιολογικόν Τμήμα. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΎ ΎΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΎ Ν. 993/79. 

Μια (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Μία (1) θέσις Αρρενος Νοσοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μεταφο- 

ρέων. 
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85. ΒΑΡΔΑΚΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΩI ΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 

ΚΑΙ ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΙΟΝ ΣΤΡΟΤ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοϊς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) θέ¬ 
σις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις επί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοϋ—Χειριστοϋ Ακτινολογικών 
Μηχανημάτων έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων—Θυρωρών—Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

86. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοϊς 8φ—6ω, έξ ών δύο 
(2) θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω—6ω. 

Κλάδος ΑΡ4 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 9ω—6ω. 

Έκ τών ως άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοϋ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

β) ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Πέντε (5) θέσεις, ήτοι : Μία (1) διά την Καρδιολο¬ 
γικήν, μία (1) διά την Γυναικολογικήν-Μαιευτικήν, μία 
(1) διά την Όφθαλμολογικήν, μία (1) διά την "Ορθο¬ 
πεδικήν Κλινικήν καί μία (1) διά τήν Ουρολογικήν Κλι¬ 
νικήν. 

β) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Μία (1) θέσις διά τό Ακτινολογικόν Έργαστήριον. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

του Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών, 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις ’Αρρένων Νοσοκόμων. 


87. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 "Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω-4ω. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω, έξ ών μία 
(1) θέσις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Βοηθοί Κλινικών : 

"Οκτώ (8) θέσεις, ήτοι : Μία (1) διά τήν Παθολογι¬ 
κήν, μία (1) διά τήν Χειρουργικήν, μία (1) διά τήν Γυ- 
ναικολογικήν-Μαιευτικήν, μία (1) διά τήν Όφθαλμολο- 
γικήν, μία (1) διά τήν Παιδιατρικήν, μία (1) διά τήν 
"Ορθοπεδικήν, μία (1) διά τήν Ω.Ρ.Λ. καί μία (1) διά 
τήν Ουρολογικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις ’Αρρένων Νοσοκόμων. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μεταφο- 
ρέων. 

88. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 "Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ5 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών "Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 10ω-6ω.. 

"Εκ τών ώς άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

Μία (1) θέσις Έμφανιστοΰ-Χειριστοΰ "Ακτινολογικού 
"Εργαστηρίου. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοϊς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Βοηθοί Κλινικών : 

Τέσσαρες (4) θέσεις, ήτοι : 

Μία (1) διά τήν Παθολογικήν, μία (1) διά τήν Χει¬ 
ρουργικήν, μία (1) διά τήν Γυναικολογικήν-Μαιευτικήν καί 
μία (1) διά τήν Παιδιατρικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79, 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1.) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Όδηγοΰ Αυτοκινήτου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών, 

Μία (1) θέσις Άρρενος Νοσοκόμου. 
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89. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
«) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ2 Μαιών : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 9ω-6ω Χειριστοΰ Ακτινολο¬ 
γικού Εργαστηρίου. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσαρες (4) θέσεις επί βαθμοΐς 10<ρ-6ω. 

Κλάδος ΜΕ4 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 10ω-6ω Παρασκευαστοΰ. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

Βοηθοί Κλινικών : 

Δύο ^(2 ) θέσεις, ήτοι μία (1) διά την Παθολογικήν καί μία 
(1) διά την Χειρουργικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Δύο (2) θέσεις Νοσοκόμων-Τραυματιοφορέων-Μεταφο- 
ρέων. 

90. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμοι : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω-6φ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Καθαριστρίας-Πλυντρίας. 

Μια (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Μια (1) θέσις Νοσακόμου-Τραυματιοφορέως-Μεταφο- 

ρέως. 

91. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ. 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ, 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 5φ - 4φ. 

Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω - 6φ, έξ ών δύο (2) 
θεσεις δια τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 


Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8<ρ - 6ω. 

Κλάδος ΑΡ6 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 9ω - 6ω. 

Έκ τών ως άνω θέσεων ορίζονται : 

Μία (1) θέσις Χειριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ3 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Επτά (7) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ο> - 6ιρ. 

Κλάδος ΜΕ2 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείου : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς ΙΟω - 6ω. 

, γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω - 8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ, 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παιδιατρικήν, 
Μία (1) διά τήν Καρδιολογικήν καί μία (1) διά τήν Β' 
Χειρουργικήν Κλινικήν. 

β) Έπιμεληταί Εργαστηρίων : 

Δυο (2) θεσεις ήτοι μία (1) διά τό Μικροβιολογικόν καί 
μία (1) διά τό Άναισθησιολογικόν Τμήμα. 

γ) Βοηθοί Κλινικών : 

Τρεις (3) θεσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Β / Χειρουργικήν, 
μία (1) διά τήν Όφθαλμολογικήν καί μία (1) διά τήν 
Ω.Ρ.Λ. Κλινικήν. 

δ) Βοηθοί Εργαστηρίων : 

Μια (1) θέσις διά τό ΪΤαθολογοανατομικόν Τμήμα. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Πέντε (5) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Τρεις (3) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Δυο (2) θέσεις Νοσοκόμων Τραυματιοφορέων - Μεταφο¬ 
ρέων. 

92. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5<ρ-4ιρ. 

Ιρεΐς (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6φ, έξ ών δύο (2) 
θέσεις διά τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ4 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις επι βαθμοΐς 9ω-6ω Παρασκευαστοΰ. 

; β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 10φ-6φ. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω Έμφανιστοΰ - Χει- 
ριστοΰ Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 

? γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 
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II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Καρδιολογικήν, 
μία (1) διά τήν Όφθαλμολογικήν καί μία (1) διά τήν Ουρο¬ 
λογικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Κλινικών : 

Τρεις (3) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν, μία 
(1) διά τήν Παιδιατρικήν καί μία (1) διά τήν Όρθοπεδικήν 
Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Θερμαστών. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - ΙΙλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

93. ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

Κλάδος ΑΡ3 Μαιών : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 8ω-0ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοΐς ΊΟορ-ϋω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Βοηθοϋ Φαρμακείου έπί βαθμοΐς ΙΟω-Οω. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυριορών - Νυχτοφυλάκων : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Έπιμεληταί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία (1) διά τήν Παθολογικήν καί 
μία (1) διά τήν Χειρουργικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Υδραυλικού. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοϋ Αυτοκινήτου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - ΙΙλυντριών. 

Μία (1) θέσις "Αρρενος Νοσοκόμου. 

Μία (1) θέσις Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέως - Μετα- 
φορέως. 

94. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ - ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ ΛΑΜΙΑΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκιον : 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 


II. ΘΕΣΕΙΣ Ε1Π ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 

α) Έπιμεληταί Κλινικών : 

Μία (1) θέσις διά τήν Φυματιολογικήν Κλινικήν. 

β) Βοηθοί Κλινικών . 

Μία (1) θέσις διά τήν Φυματιολογικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ· 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μ ία (I ) θέσις Μαγείρου. 

Μία (I) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις ’IΙλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Υδραυλικού. 

Δύο (2) θέσεις Θερμαστών. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών - ΙΙλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Μία (1) θέσις ’Άρρενος Νοσοκόμου. 

95. ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΛΚΟΣ 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΝΔΡΕΛΣ» 

■ I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς Ηω-Οω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ > Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω-Οω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΚΙ Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Βοηθοί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις διά τήν Φυματιολογικήν Κλινικήν. 

ΗΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΙΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1 ) θέσις 'Οδηγού Αύτοκινήτου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - ΙΙλυντριών. 

Μία (1) θέσις Τραπεζοκόμου. 

96. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος Λ 1*1 Αδελφών Νοσοκόμων: 

Μία (1 ) θέσις έπί βαθμοΐς 8<υ-6<;>. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ6 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσερες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΚΙ Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς Ι2ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Βοηθοί Κλινικών : 

Δύο (2) θέσεις, ήτοι μία {I ) διά τήν Λ' Ψυχιατρικήν Κλι¬ 
νικήν καί μία (1 ) διά τήν Β' Ψυχιατρικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών-ΙΙλυντριών. 

'Επτά (7) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Είκοσι (20) θέσεις Φυλάκων Ασθενών. 

Δύο (2) θέσεις Φυλάκων άσφαλείχς. 
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97. ΘΕΡΑΠΕΤΤΗΡΙΟΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΧΑΝΙΩΝ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΑΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ6 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ8 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Ενδεκα (11) θέσεις επί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις ’ Ηλεκτροτεχνιτών. 

Μία (1) θέσις 'Υδραυλικοϋ. 

Δύο (2) θέσεις Θερμαστών. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοϋ Αυτοκινήτου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών-Πλυντριών. 

Ένδεκα (11) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Τριάκοντα (30) θέσεις Φυλάκων Ασθενών. 

Δύο (2) θέσεις Φυλάκων Ασφαλείας. 

98. ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΛΕΡΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων: 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Τέσσαρες (4) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Δέκα τρεις (13) θέσεις επί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων 
Δύο (2) θέσεις επί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Δύο (2) θέσεις Μαγείρου. 

Τέσσαρες (4) θέσεις Βοηθών Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Δύο (2) θέσεις Υδραυλικών. 

Μία (1) θέσις 'Οδηγοϋ Αυτοκινήτου. 

Ε’ίκοσι πέντε (25) Καθαριστριών-ΙΙλυντριών 
Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

"Εξ (6) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Πεντήκοντα (50) θέσεις Φυλάκων Ασθενών. 

Δύο (2) θέσεις Φυλάκων Ασφαλείας. 

99. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ5 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Μία (1) θέσις επί βαθμοΐς 5ω-4ω. 

Τέσσαρες (4) θέσεις επί βαθμοΐς 8ω~6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ4 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Οκτώ (8) θέσεις επί βαθμοΐς 10ιρ-6φ, 


γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων. 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω—8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας—Πλυντρίας. 

"Εξ (6) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Δέκα (10) θέσεις Φυλάκων Ασθενών. 

Δύο (2) θέσεις Φυλάκων Ασφαλείας. 

100. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ3 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων : 

"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω, 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων: 
Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

II. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ 
Βοηθοί Κλινικών : 

Εννέα (9) θέσεις, ήτοι τρεις (3) διά τήν Α' Ψυχιατρικήν, 
τρεις (3) διά τήν Β' Ψυχιατρικήν Κλινικήν καί τρεις (3) διά 
τήν Νευρολογικήν Κλινικήν. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Ν. 993/79. 

Μία (1) θέσις Ηλεκτροτεχνίτου. 

Μία (1) θέσις Θερμαστοΰ. 

"Εξ (6) θέσεις Καθαριστριών - Πλυντριών. 

Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκόμων. 

Έξ (6) θέσεις Άρρένων Νοσοκόμων. 

Δέκα (10) θέσεις Φυλάκων Ασθενών. 

Δύο (2) θέσεις Φυλάκων Ασφαλείας 
Μία (1) θέσις Βοηθού Μαγείρου. 

101. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 
Ε ΑΕ Υ ΘΕΡΟΥ Π ΟΛΕΩΣ 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 

α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ2 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς δφ-διρ. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοηθών 
Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις Παρασκευαστοΰ έπί βαθμοΐς 10ω-6φ. 
γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών-Νυκτοφυλάκων : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 12ω-8ω. 

III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 

ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/79, 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Μία (1) θέσις Καθαρίστριας - Πλυντρίας, 
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102. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΜΠΕΜΠΗ I. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗ» 

I. ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 
α) ΚΛΑΔΟΙ ΑΡ. 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις έπ'ι βαθμοϊς 8ω-6ω, έξ ών μία (1) διά 
τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

β) ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Τέσσερες (4) θέσεις επί βαθμοϊς 10<ρ-6ω. 

Κλάδος ΜΕ3 Παραϊατρικών Επαγγελμάτων καί Βοη¬ 
θών Φαρμακείων : 

Μία (1) θέσις ΓΙαρασκευαστοϋ επί βαθμοϊς 10ω-6ω διά 
τον Σταθμόν Αιμοδοσίας. 

γ) ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ. 

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυκτοφυλάκων : 
Μία (1) θέσις επί βαθμοϊς 12ω-8ω. 


II. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 993/70. 

Μία (1) θέσις Μαγείρου. 

Δύο (2) θέσεις Καθαριστριών - ΙΙλυντριών. 

Εις τόν έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργόν, 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος 
Π.Δ/τος. 

Έν Άθήναις τη 22 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΩΝΧΤ. ΧΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΧ ΜΙΛΤΙΑΔΗ! ΕΒΕΡΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΧΙΑΔΗΧ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της πού, ' ΓΓα ^^ η 

τά τέλη δημοσιεύσεων στήν ’Εφημερίδα τής Κυβέρνήσεως, καθορίσθηκαν Αϊτό 1 Ίανσυαρίαυ 1981 ώς άκαλα&ως: 


καί τά τέλη δημοσιεύσεων 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ 

1. Γιά τό Τεύχος Α' .Δραχ. 1.500 

Ζ » » » Β' . » 3.000 

3. * » » Γ . » 1.000 

4 » » » Δ' . » 22500 

5. > ι > Νομ*ών Προσώπων Δ.Δ. κΑττ. » 1.000 

6. » » » Άν. Βδ. Δικαστηρίου. » 200 

7. * » » Παράρτημα . » 600 

8. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κλπ. . » 7.000 

9. » » Δελτίο Έμπορκής καί Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας . » 600 

10. Γιά όλα τά τεύχη καί τώ Δ.Ε.Β.1. » 15.000 

Οί Δήμοι καί οί Κοινότητας τοϋ Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τά 1/2 τών άνωτΐρω συνδρομών. 


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Υπέρ τοϋ Ταμείου *ΑΑληλοβοηΘείας Προσ οαιη- 
ι^τσϋ*ΕθνικοΰΤιπκηφοοφείαυ(ΤΑ1ΐ£ΐ;<5ηα- 
λογοϋν τά έξής ττοσά: 

1. Γιά τό ΤεϋχοςΑ'...Δραχ. 


Ζ 

3. 

4 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 


Β' 

Γ . 

Δ' . 

Ναρκών Προσώπων ΔΔ. κΛπ. 

Άν. Ξδ. Δικαστηρίου. 

Παράρτημα . 

Ανωνύμων Εταιρειών βλττ. 


Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας 


75 

150 

50 

125 

50 

10 

30 

350 

30 

750 


10. Γιά δλα τά τεύχη 

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρι; 8 σελ., είναι 7 δρχ., Από 9 ώς 24 σελ. 14 δρχ., άπό 25 ώς 48 σελ. 20 δρχ., Από 49 Ας 80 «Λ. 
40 δρχ., Από 81 σελ. καί άνω ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 40 δρχ. άνά 80 σ&ίδβς. 

Γ. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Ή τική διαθέσω* στό κοινό τών έκδιδομένων άπό τό Εθνικό Τυπογραφείο φαπχχχνττγράφων τών δκχφόρων φύλλων τής Έφτμβρίδας 

■τής Κυβερνήσου καθορίζεται σέ τρείς (3) δραχμές κατά σελίδα 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


ι £·<ό τχδχας Ανωνύμων Εταιρειών καί 
'Εταιρβιών Πβριωρισμίνης Εύθύνης: 

Α' Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών καταστατκών .Δρχ. 18.000 

2. Τών Αποφάσεων «περί συγχωνεύσεως Ανωνύμων 

έταιρβιών» . » 18.000 

3. Τών κωδικοποιήσεων τών κ α ταστατι κ ών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β') . » 9.000 

4. Τών τροποποιήσεων τών κατα σ τατ ικ ών. » 5.000 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως... » 8.000 

6. Τών Υπουργικών Αποφάσεων «περί παροχής 
άδείας έπεκτάσεως τών &γαχπών Άσφολισ-πκών 
Εταιρειών», τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών 
σισηφων καί τών Αποφάσεων τοΰ ΔΧ τοϋ ΕΛΤΑ, 
μέ τις όποιες ένκρίνοντοα καί δημοσιεύονται οί κανο- 

νισμοί αύτοϋ . » 7.000 

7. Τών Αποφάσεων «περί έγκαταστάσεως Υποκα¬ 
ταστήματος, διορισμού γειπκου πράκτορος καί παρο¬ 
χής πληρεξουσιάτητος πρός άνττπροσώπευστν έν 
'Ελλάδι Αλλοδαπών Εταιρειών» καί τών Αποφάσεων 
«περί μεταβιΒάσεως τοϋ χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τά άρθρο 59 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 

400/70» λΤ..ΤΤ......7.. » 4000 

8. Τών Ανακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή πού γί¬ 
νεται μέ Απόφαση ΓΧ ή ΔΧ,τών προσκλήσεων σέ 
γενικές συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τοΰ Ν. 

3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άιακοινώσκον, πού 
προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ.400/ 

1970 «περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών», 
τών Αποφάσεων τοΰ Δισικη-πκοΰ Συμβουλίου τοϋ 
ΕΛΤΑ, πού άναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις καί 
τών Αποφάσεων τού Ύπ. Συγκοινωνιών διά τούς 
ΗΛΠΑΠ-ΗΣΑΠ-ΟΣΕ. » 22000 

9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών. » 2000 


10. Τών Αποφάσεων τής ίπιτρ ο π ή ς τού Χρηματι¬ 
στηρίου «περί εισαγωγής χρεογράφων είς τό χρη- 
ραγματευστν, συμι ' 


μαπστήριον πρός δϊαπρ 


συμφώνως πρός 
3 Α.Ν. 148/1967» 


τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 παρ. 

11. Τών Αποφάσεων τής έππροπής κεφαλαιαγο¬ 

ράς «περί διαγραφής χρεογράφων έκ του χρηματι¬ 
στηρίου, συμφωνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρα; 2 
παρ. 4 ΑΝ. 148/67» . » 

12. Τών Αποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» ... » 

Β' Εταιρειών Περτωριαμένης Εύθύνης: 

1. Τών κ α τορτατκών . .Δρχ. 

Ζ Τών κωδικοποιήσεων τών κα ταστατικών .... » 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

4 Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . » 

5. Τών τροποποιήσεων τών κα τ α στατικών (γιά 

κάθε ίπη]βολαισγραφ«ή πράξη) .. » 

6. Τώνάνακοινώ<^ωνμέαυμβολοαογροιφα)ή πράξη » 

7. Τών άνακοινώσεων μέ άπόφαση τής ΓΧ ... » 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις .... » 

Γ 'Αλληλασψαλισηκών Συνεταιρισμών- 

’Αλληλαστραλιοτιχών Ταμείων Μ» Φι¬ 
λανθρωπικών Σωματείων: 

1. Τών Υπουργικών άποφάσεων «περί νσρηγήαβοος 
ΑΒείας λειτουργίας ’ΑλληλασφαλΛστποώνΣΛΚΓΤοερί- 
σμών-’Αλληλασφαλκτπκών Ταμείοον» . » 

Ζ Τών ΙσολσγκηιώντώνάΐΜπέρω 
Ταμείων καί Σωματείων. * 

Δ' Τών δικαστικών πράξβων:...Δρχ. 

Π. Στό Τέταρτο τεΟχος: 

Τών δικοσταών πράξεων >ηά παρακατάθεση Απο- 


Δρχ. 2.000 


2000 

2000 

2800 

2000 

2500 

2000 

800 

800 

600 

600 


2000 

2500 

800 


800 


ζημιώσεως.ί..... » 

Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.ΑΙ1Π.Τ. 

1. ΟΙ συνδρομές τοΰ έσωτερικοΰ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκσποφάλλσνται στά Δημόσια ΤαμεΚχ έναντι Αποδβκτπκοθ ΑΛφίβ 8 ®®* 
τό όπκϊο φροντ^ει δ ένδιαφερόμενος νά τό στείλει στη Γενική Δ/νση τοϋ Έθπκσΰ Τυπογραφείου. 

Ζ ΟΛ συνδρομές τοΰ ίξωττερκοΟ ώκχι &Λ«τό νά στέλνονται βΛ σέ άνάλογο συνάλ?ιαγμα μέ έπτταγή έπ* δνόμαη νοβ Δίβοθυννή ν»ν 
Διοικητικών καί Οικονομικών Υποθέσεων τοϋ Έθνεβσϋ Τυπσγραφ^ου. 

3. Τό Υπέρ τοΰ ΤΑΠΕΤ ποσοστό έπί τών άνωτέρω συνδρομών βοή τελών δημοσιεύσεων βαταβάλλεποβ ώς έξής: 
α) στήν Αθήνα: στό Ταμ3ο τοϋ ΤΑΠΕΤ (Κατάσττρα ΈθνικοΟ Τυπσγροίφείαν), 

Β) στίς Υπόλοτπες πόλεις τοϋ Κρότους: στά Δι^κάσκι Ταμεία καί Αποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378 / 3639 / 1947 (βΟΝΙλ; 
185) καί 178048/5321β1.7,65 (ΚΟΝ& 139) έγκύκλιες διαταγές τοϋ ΓΑΚ., 

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών Ιξωτεραωϋ: όταν ή Αποστολή τους γίνετοαμέέιπτογές μαζί μ’αύτέςιπ^νΒταικάτόΟπέρ'*ο·ΤΑΙκ:Ι 
ποσοστό. 

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΔΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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